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I. Sam. Chriftiani Hollmanni^ PhikfopL in 
Reg. Georgia Augufta [Gottingenf.j Prof. 
Pub. Ord. ad Cromwellum Mortimeram* 
M. D. R. S. Secret. Epiftola defubitanea 
Congelation^ de Igne ele&rico, de Micro - 
metro Microfcopio applicando. 

Read at & Meet- /^\UUM quas de baromctris ali* 

&i«/^n R 7o! ( / Q uo abhinc tempore ad re per- 
1744.-5-. V^ i , (crlpfu vir ciarifllme, obfer- 

vationes, tibi, illultriffimaeque Socictati Regie, noa 
difplicuiflc. intelligcrcm j alia nonnuila, in que ab illo 
tempore incidi, hac, que mihi jam offertur, occa- 
fione ejufdem iiluftris Socictati Regie judicio pcrmit- 
tcre conftitui. 

Legi N°. 418. Tranfa&ionum, p # 79. fcq. a cU 
Trie^aldo rclatum phenomenon, quod adeo mira- 
bile, quum primum iegcrem, vifum fuir, lit, nifi 
aliunde jam conftitiilct, congclationcs ornncs fere in 
punclo temporis fieri, fid em fere omncm videri po~ 
tuiflct fupcrare. Non abfimile vero circa nnem anni 
1742. mihi contigit, quod, cafu fortuito primum 
cnatum, poftea, & eadem adhuc hyeme, & proxime 
elapfa hujus anni, ad certam & conftantcm expe- 
riment'! legem rcvocare fludui. Hercbant quippc 
circa fincm difti anni 1742. quum die 24 c Decemh. 
[ft. n.] ingens apud nos frigus repente cflct cxortuni, 
in duobus vitris conicis diaboli, quos vocant Carte- 
fiani, figure & coloris varii, quibus proxirois ante 
diebus ad experimenta quedam ufus eram; alter; 
quidem aqua fpecificc leviores, alteri vero ab indita 
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quadam illorum cavitatibus aquae quantitate major i 
graviores eum in fincm reddici, quo antlias pneuma- 
tics fub campana impofiti acrequc ex hac fubdu&o, 
afcendere fua quafi fpontc in aqua circumjacente pof- 
fent. Utrumque, in cujus aqua haerebanr, virrnm in 
conclavi quodam irigido, apcrtum, & phiala quadam 
vitrcafolum obce&um erat repoiltum ; ex quo, qtu-m 
mane d. zj^'Dec* eadem forte coiifpicerern, in ca.i- 
dum ftatim hypocauftum ilia tramfero, arque cilix 
ligneae ex nuce jughndx labrefacbc impono, aqua 
fluidiffima & pellucidillima adhuc plena. Quoniim, 
paulo vcro poll in mentem mihi venicbar, recordari, 
quod vitra, & corpora ejufrnodi quaecunquc frigid a, 
in caiidum tranftata locum, infignem tosh in rivu- 
los aqucos ex fupcrfick plerumque deflucntis co- 
piam foleant concipere 5 a damno, vel macula fal- 
tern, ciftam mcam defenfurus charram, quam vitris 
fubftcrnam, circumfpicio, dumquc alterum vitruoi 
toilo, rorc, f\ ita modo appcllare fas eft, multo 
pcrfulum jam invenio > alterum vcro, in cujus fundo 
diaboh aqua graviores haercbant, ficcum cquidcm,fcd 
rotum fere glacie rcplctum deprehendo. Stuporem 
fere mihi incutiebat infolitum & inexfpedtatum fpec- 
taculumj de icunculis tamen mcis vitrcis folicitus, 
tubulum, qui ad manus erar, aencum ante omnia ar« 
ripio, e media, f\ fieri poflet, glacie cafdem fervatu- 
rus. Quum Jamcllas vcro glaciates, mirifice fibi in- 
tertextas, tenuiffimas & molliffimas efle deprehen* 
dcrem, totufquc pro vitri figura conus glacialis vitro 
circumquaquenull]bicohsereret,quininpaucula potius, 
quse ipfum circumdabat, & in fundo quoque vitri ad 
digiti altkudinem reftabar, aqua nararet, & ad latera 
jam fcafibiliter in aquam refolvi inciperet j eo fecu- 
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rius laetiufque jam jucundifiimo hoc fpc&aculo frui 
coepi. Erant finguix lamella giaciales, quae tottim 
iftum truncatum conum conftitucbant, tenuiflimae, 
& vkri fere inftar pellucidae 5 propterque varie ad (c 
inclinatum fitum, ad totius vitri converfionem inftar 
tabularum vitrearum mirifice rcfplendefccbant ; quam 
ipcctacuii jucunditatem iilas, qux circa diaboii Carte- 
fiani nigerrimi caput haerebant, non parum adhuc 
au^ebant. 

Hac peroppomma ergo jam uti occafione vo'e* 
bam 5 atque annon, glacie itcrum foluta, & vitro pri- 
ori fuo loco rcpofuo, reproduci idem phenomenon 
poftct, tentare. In ca vcro, quum ci. Triewaldi ex* 
perimentum primum Jegcrem, opinionc fere eram, 
quod veficas, quae vitro ejus circumligata erat, pref- 
iione, forfan preflionis a frigore oriundae, gradus 
auchis, indeque fubitancus ilie coagelationis effe<5tus 
ortus fucrit, eademque adeo via in aqua, fufficienter 
jam frigefa&a, etiam mihi rem fuccclTuram fperabam. 

Abuterer vero tua, vir clariffime, & iiluftris Socic- 
tatis, pattcntia, fi omnia, earn in rem, die 24, 2<5, & 
27 Uec. inftituta, multaque cum moleftia fepius 
repetita, experimenta enarrare hie fingula vellcm. 

Succeffit, fateor, experimentum aliquoties* faepius 
tamen omnibus licet fere circumftanuis iifdem, fpQ 
omni fruftratus fum. Fuit la] integrum vitruna 
aliquoties, me infpiciente, glacie repletum ; ali- 
quoties [£] quad cijitf quaedam glaciates, me in- 
fpiciente & velicam vitri comprimente, ad latera vitri 
exortae funr, quae in cruftam glacialem, integramfuper- 
ficiem vitri interiorem ambience, mox abicrunt, rc- 
liqua aqux mafta interiori, axemque vitri proxime cir- 
cumdante, remanente fluida 5 aliquando [r] fingultf 
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lamellae glacialcs fellucidijjima> & nivis fere refc- 
rentcs figuram, in media aqua limpidiilima, vitrum 
me manu tenente & plena die iterum infpicienrc, 
in confpeftum fubito prodierunt, quae adeo tenues 
vero erant,ut manu paulluium tremente in aqua fimul 
titubarent, & contremifcerent, &c. &c. Sed hxc 
omnia percenfere infinitum forct. Ergo fumma folum 
experimentorum, fepc ftudiofeque repetitorum, capita 
&quafi fundamenta prcecipua, paucis adhue indicabo. 
I. Quando aqua lufficicntem frigoris gradum jam 
conccperat, five in calidum transferrers locum, five 
vitrum foium manu calida comprehenderctur, aqua 
ferine omnis in momento fere in glaeiem converteba- 
tur. Illud tamen fxpius, faciiiufvc, quam hoc fuc- 

V» v Hi I. ♦ 

IL Nihil refercbat, five vcfica vitrum obligatum 
cflet, five minus > & illo quidem cafu, five ilJigara 
vcfica digitis premcretur, five minus. Ncque, 

III* Quicquam interefle deprchendi, five diabolus 
aliquis Cartefianns, aut alia ejufmodi icuncula, aqu* 
inhaereat, five minus; atque fi adeft, num in fundo 
vitri ha&rear, an aquae fuperficiei innatct. 

IV. Icuncula tamen vitrca quadam in aqua hserente, 
quotiefcunque congelationis initium adfpiccre mihi 
licuit, ab aliqua femper ejus parte ilia ineepir, inde- 
que demum fe circumquaquc difrudit. 

V. Experimenrum tunc folum ex voto fucceffir, 
quando vitrum aqua plenum ita aeri frigido fuit ex- 
pofitum, uttota aqux mafia aquabiliter ab cod em pe- 
netrari potuerit. Quodfi, 

VI. Vero vel anre fenefiram apertam, per quam 
Yentus frigidior irrumpebat, vel in pavimento gypfo, 
uti hie paffim moris eft, obte&o vitrum collocatum 
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effet; glacics quidcm generabatur,, fed qualem antca 
fub A/° [^]/> 241 recenfui. Qaodfi vero, 

VIL Vcl ante teneftram apcrtam, veato non fpj- 
rante, in tun do ligneo, vcl in pavimento gypfeo, led 
interpofita aflercula, rcpoficum effee virrum $ fere Tem- 
per experimentum fucceflit : nill forfan pauio tardior 
advenerim, atque vitrum glacic jam totum repietum 
fuerit* Ut, 

VIIL Gradum vero frigoris, ad quern perveniffe 
aquam oportebat, fi momentanea ejufmodi contingere 
congclatio in loco calido debcret, eofacilius tandem 
polfcm obfervare, vafculum pauiio latius rayrrhinurn 
aqua replevi, & in eodem cum vitro fund-o rcpofui 5 
diligenterque obfervavi, quatido glaciaiem cuticulam 
contrahcre eodem contenta aqua incipiebar. Etfi non 
exatte enim congelationes -illae erant ifochronaej 
fxpius tamen hxc obfervario ad feliciorcm experi- 
ment! fucceflfum mihl profuit. Permolcftum cnim 
& tasdiofum abfque eo experimenti genus eft. For- 
fan vero, 

IX. Conica vitri figura, ob anguftius, quo pater, 
orificium, Jatioreraque bairn, ad vim & frigoris, &c 
caloris, per totam aquas . madam #quabiiius diffunden- 
dam, non parum quoque eonfert. Saltern in vitro 
quocunque cylindrico, ob nimis latum orificium, dif- 
.ficulter experimentum fucceffurum efle, perfuafus 
fum 5 etfi ipfe nonduni tentavi. 

Non licuit mihi poftea, per tempeftatis ftatum, 
eadem hyeme experimenta base repetere. Repetii 
tamen proximc elapfa anni hujus 1744* diebus 6, 7, 
& feq. Januariiy cum eodem fuccefiu, iifdemque, 
quae mode enarravi, piianomenis. 
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Caufam, cut aqua ad pundum congelationis fere 
frigefada, unico fere momcnto in innumcras iftiuf- 
modi, mircquefe decuflantes, lamellasglaciales, unum 
corpus continuum efficientes, abcat, ii quo continc- 
tur, vitiMvafubito calore circumfundatur, redderc non 
aufim. Arijtotelici forfan fuo antiperifiafeos voca- 
bulo mirifice iibi fuique fimiiibus hie placcrenr. Scd 
fatis habemus in philofophia vocabulorum conceptu 
vacuorum, quorum ego numcrum augcre nolim. Per* 
cenfui phenomena. Judicium de re ipfa, rciquc, (I 
fieri pot eft, modo Tuo> vir clariffime, ilhiftrijjimaque 
Societatis imprimis luminibus permitto. 

DE ELECTRICIS cxperimentis, quaecclcbcrrimo- 
fuifl virorum, veftratis Dn. Gray, & ^Parijini Mr. Dit 
Fay, induflria mirifice, & fupra fid em fere excuha funr, 
nefcio, an Tibi, vir cl. jam conftet, quoufque jam 
apud nos in Germania promota ftnt. Poftquam a Mr. 
^Du Fay nempe repertum cafu crat, ex elcdrificato hu- 
mano corpore fcintillas y fi ab a!io non elcdrificato 
contingatur, erumpere, qux fatis acute punganr, re- 
petita hxc experimenta in academia Lipfienfi funr ; 
atque loco tubi, quo Dn. Gray & c Du Fay, ufi eranc 
vitrei, globus vitreus, quali cl. Hauksbee jam olim ad 
alia experimenta eiedrica ufus eft, adhiberi coepit $ 
hacque occafione obfervatum eft, tantam ignis vim 
corpora eledrificata, imprimis animalia & merallica, 
fundere, quibus x\ox\fpiritus vini folum modice tepe- 
fadus, quod facillime fuccedit, fed & alia corpora 
inflammabilia, interque ca pulvis pyrius, pix> ful- 
phur, & cera Jigillatoria, intenfius prius calefada, 
incendi poflint. Poftrema hax experimenta aliena 
fide rcfero; priora vero ifta propria mihi jam confir- 
mavit experientia. Globo vitreo per quern axis fer- 
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reus tranfit, dum celcritcr rotatur, appoiurur, quam 
fieri potcft proxime tubus terreus, ex iaminis ferrcis, 
ftanno obdu&is, paratus, diamctri unius vci dimidii 
circitcr digiti* longitudinis trium aut quatuor pedum, 
filamentis, ex ferico coeruleo paratis, horizonta- 
liter impofitus > & ne globum vitrcum inter ro- 
tandum tubus temere laedat, extrcmitati ejus cava* 
fafciculos ex variis filorum liaeorum gencribus, 
nui-c nudos, nunc auri argentique lamellis obdu&os, 
infero, quorum extrcmitates dum globum contingunt, 
prater alia jucunda phenomena, vim omnem adhuc 
reddunt in tubo cohauente fcrrco fortiorcm. Tubi 
hujus alteram extremitatem homo pici, ad duorum 
triumvc circitcr digitorumprofunditatem cifta: cuidam 
ligncsB- infufar, infiftens manu apprehendit ; tuncque 
vis clectrica per totum ejus corpus ita diffunditur, 
ut quascunquc ejus pars non corpora foium leviu£- 
cula, i. c. foliola auri lamellati, attrahnt repellatoue 
alternis vicibusj fed qucecunque ctiam, five tubiiftius 
fcrrei,five hominis elc&rificati pars, fi ab alio non elec- 
trificato contingatur, fclntillas acute ptingentcs cruo 
ter. Sxpc etiam, fi is, qui in pice conftitutus clectrl- 
ficatufquc eft> gladio fuccin&us fuerit, ex vaginae ex~ 
trcmitatc icintil;ae vel fua fponte prorumpunt. Teneat 
homo 5 in pice conftitutus, pileum limbo aureo vel 
argenteo circumdatum lub brachio $ tangat alter n On 
ek&rifkams li'mbum iftum$&fatis acutum ille in bra- 
chio fentiet impetum & dolorem. Non ele&rificatus 
vero aliquis teneat fpiritum vini reftificatiffimum, 
modice tepefaclum, in cochleari; &. alter eie&rificatus, 
digito, clave ferreo, cxtremitate gladii, fcilicet ad fuper- 
ficiem fpiritus iftius appropinquet, & ftatim apcrtam 
hie flammam concipict. Teneat elc&rifkatus ca- 
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chiearc cum fplritu vini manu fua ; acccdat quicunque 
circumftantium, Sc'digitos ad fpiritum vini appro- 
pinquet, 6cidemftatim fequetur cffe&us. Conftituatur 
fecundus, tcrti-us, quartus fcilicet in pice, & omncs 
vei manus inter fe jungant, vel mediante fune, tubo 
ferreo, &c. inter fe conjundti copulatiquc finr, codem 
modo in pq/iremo omnia, ac in primo> fectmdoqite, 
fuccedenr. Taceo alia, circa attra&ioncm & repul- 
fionem corporis elcctrificati nupcr detc&a pheno- 
mena. Hoc modo addo, quando globus virrcus ro- 
tatur, opus efle, ut ficca, & non nimis calida, ma- 
ims (iidem interca temporis apponatur, ad quam glo- 
bus leviter tcratur. Nihil enim adhuc rcperrum eft, 
quod pares hie cum humana manu effedtus praeftcr. 
Globus, quoad hxc experimenta utor, vix diamecri 
fcx digitorum Rhenanomm decimaliiim eft $ & prom- 
tiflimc tamen experimenta omnia, favenre inprimis 
tempeftatc, eodem fuccedunt, miraque fcintillarum, 
quam corpora codem clc&rificata evomunt, vis eft. Sunt 
tamen qui majoris moiis glpbis majora adhuc effici 
poile contendunt, qualia fupra jam receniiii. Neque 
vero, ob temporis penuriam, omnia jam tcntare potui, 
qux & ab aiiis jam tcntata funt, & ipfe adhuc mente 
concepi tcntanda. Major, diutiufque perdurans, giobo, 
quam tubo vitrco, excitata vis eft. 

SI EPISTOL^S iimites excedo, tuaque abator pa- 
ticntia, veniam dabis, vir dociiffimc. Ut unicum tamen 
adhuc adjiciam, quum non aeque commoda femper 
feribendi mihi pateat cccafio, non inique procuidubio 
feres. Vidi in. v. cl. Henr. Bakeri tra&atu*, The 
Micro fcope made eafy> &c. Londinh a. 1 743 . altera vice 
auftius cdito, p* 47. quod cl. Martin micromctrurn 
quoddam invenerit, ad microfcopium quoddamedm* 
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pofitum appiicandutn. Utor ego ab aliquot annis jam 
alio quodam micrometro, quod ad microfcopium, ab 
ingeniofiffimo Scarleto vcflro claboratum, applicui, 
quodque in foco primi vitri ocularis cjufdem micro 
icopii conftituu Eft vcro illud ex particula fubtilifllm$ 
textura: fericea: nigra:, quae in fpatiola quadrata mi- 
nima divifa eft, compofitum, quam annulo lignco,vcl 
chartaceo ita fupratendo, ut in foco dicti vitri ocu- 
laris collocari commode pofllt. Sunt equidem, fatcor, 
fpatiola ilia quadrata, non omnia cjufdem inter fc 
magnitudinis. Prxterquam vcro, quod hoc propofttum 
ad faciliorcm & commodiorcm eorundem dinumcra 
tionem multum contort, (ftquidem, ft cjufdem omnia 
exafte magnitudinis inter fe client, impoflibile plane 
foret, eadem numcrare) parum quoque certis indc 
deducendis concluftonibus idem obftat. Quoties cnim 
cunque 20, 30, 40, & horum fpatiolorum quadra- 
to rum, fecundum unam candemque micrometri, hoc 
eft, tela: iftius fubtiliilimx, lincam pcrgendo numc- 
ravi, undecunque etiam numerandi in eadem initium 
fecerim, cademque cum certo quodam, fub micro- 
fcopio pofito, objecto comparavi fatis exafte ; atqiic 
ita numerum quadratulorum objecti diamctro refpon- 
dere obfervavi, ut plcrumque vix unum, aut dimi- 
dium, fpatiolum iftiufmodi quadratum vcl abundarc, 
vel deficere deprehenderim ; quod in tarn incomprc- 
henfibiii obje&orum fubtilitatc vero ncgligi tutiflimc 
poteft. 

Quum iterato ergo experimento jam inveniflcm> 
A 7 ° 5. microfcopii mei Scarletiani minimum 27 28, 
vicibus objecti diametrum augeri $ fumfi augmentura 
ejus 25 modo vicibus refponderc, quo certior efie 
poffem, qua: de fequentibus vitris, ope micrometri 
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pici, inveniflem augmenta non majora, fed minorajufto 
adhuc cflc. Quumhoc ergo modo reperificm, N Q i. 
cjufdem Scarletiani microfcopii obje&a minimum 
250, vicibus, rationi diarnetri augeri, atque animal- 
cula feminalia humana, fub eodem vifa, vix acari 
majoris nudo oculo vifi, fi abfque caudula fua ifta 
accipiantur, magnitudinem square 5 per fe jam patet 
ultra 1 5,625,000, hoc eft ultra quindecies millics mille 
animalcula feminalia humana unius acari fpatio com- 
prehendi pofle. Et multo tamen exiliora his animal- 
culis in aqua, piperi rorundo vcl foeno etiam vulgari, 
affufa, prxtcr ilia f#pe obfervavi, quse pod aliquot 
dies in eadem in confpe&um plerumquc veniunr. 
Cjufdem etiam micrometri ope in dupliccm modum 
incidi, animalculorum feminaliumquantitatem in lade 
pitcis, multo, quam a Leeuwenhoekeo quidem fa&um 
eft, accuratius determinandi* de quo alia forfan occa- 
fione pluribus. Illud unicum modo, ne nimium tua, 
vir clariflime, humanitate abutar, in prasfenti addo, 
unam lineam decimalem pedis Rhenani cubicam, in 
lafte carpionis, ultra 244,140,625 animalcula femi- 
nalia continerej totum vero lac carpionis, non- 
dum duas libras Norirnbergicas pendentis, quod 
1084 granorum erat, 2080 lineas decimalcs cubicas, 
cjufdem pedis Rhenani^ circiter conftituifle, uti ex- 
perimento hydroflatico reperi. Integrum ergo lac 
illud ultra 507,812,500,000 animalcula feminalia 
continebat. Quodfi dimidium vero la&is iftius ani- 
malculis folum conftare fupponamus, dimidium ejus 
vero fluidum quoddam, in quo ifta degant, effc, quod 
jufto tamen majus fuppofitum effe illi omnes facile 
largientur, qui, quam nihil fere fluidi interlabentis 
in pifcis hujus, aqua nondum diluto, femine obfer- 
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vari poflit, attenderunt ; animalculorum tamen vivo* 
rum in carpionis, qui nondum duas libras Norimb. 
complct fcmine numerus 255,906,250,000 adhuc 
erit major : quod certe omnem noftram imaginandi 
vim, minime tamen infiniti Conditoris potentially 
fupcrat. 

Scd fatis diu jam, vir do&iffime, tc moratus fum* 
Nihil ergo adjicio, quam, ut impenfe te rogem, nc 4 
qua ufus fum, proltxitatem inique feras, mihi vera 
porro favcas. Ita Vale. 

Dab am Gottingas, in Accidentia Georgia Augtftai 
Die 15. O&ob. J. 1744. 



P. S. Ad tantam profunditatem barometrum, qu# 
utor, ordinarium, dum hax fcribo, delapfum eft, 
ut unica modo ex fcala ipfms ordinaria linea ipfi 
reftct. Sed Aufter etiam vehementiflimus fpirat. 
Hora vero noftis duodecima etiam infra hanc 
uitimam fcalas fax lineam Mercurius fubfedit. 



II. Some Account of the Gigantic Boy at Wil- 
lingham near Cambridge. 

i.nr^HE firft Notice given to the Royal Society of 
\ this extraordinary Child, was a Letter commu- 
nicated by Mr. Thilip Miller, F. R. S. to the Prefix 
denty inclofing one he had received from the Rev, 
Mr. Almond> Minifter of the Parifh 5 which was read 
at a Meeting of the Society on Nov* 8. laft: At 
which time was likewife read a Letter from one Mr, 
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